SEWERAGE _ 

% Increase _ 

Residential _ 

Businesses/Government 

Blockages _ 

Septic Tank _ 

Septic Tank 100-200 L 

Hotels & Hostels _ 

Retirement Homes _ 

REFUSE _ 

% Increase 
Residential 

Businesses/Government 

Flats 

Garden Refuse /sq.m 
Building Refuses /cub.m 
Churches 


WATER _ 

% Increase 
Residential/per Kl 
Vrede Marina/per Kl 
Departmental/per Kl 
Flat rate 

Business/Government 


WATER Block Tariffs 
% Increase 
Residential/per Kl 
































Departmental/per Kl 
Flat rate 

Business/Government 


PROPERTY RATES _ 

% Increase 

Residential- (Total less R 45 000) 
Business/Government (Total less R 45 000) 
Government- Rebate 30% 

Schools- (Total less R 45 000) Rebate 30% 
*Farms 

Admin Fees Vrede Marina 



% Increase 

Residential / Dwellings / Flat 



Page 2 of 9 






















Page 3 of 9 












PHUMELELA LOCAL MUNICIPALITY 

2020-2023 TARIFFS 



Mid-Term Revenue and 
2019/2020 1 2020/2021 

2019/2020 2020/2021 


5,6% _ 4,5% 

107,97 _ 112,83 

361,94 _ 378,23 

365,48 _ 381,93 

365,48 _ 381,93 

73,10 _ 76,39 

1 083,99 1132,77 

106,76 111,56 
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1 - 6KL 


7 -10 KL 


11 -15 KL 


16-20 KL 


21 - 30 KL 


> 31 KL 


10,23 

10,69 

10,23 

10,69 

7,00 

7,32 

71,58 

74,80 

12,92 

13,50 

14,77 

15,44 

7,00 

7,32 

71,58 

74,80 

12,92 

13,50 


2019/2020 

2020/2021 

5,30% 

4,50% 

0,00701 

0,00732 

0,01003 

0,01048 


0,00181 

0,00189 

0,00102 

0,00107 

93,6447 

97,85872 


2019/2020 

2020/2021 

6,84% 

6,22% 


Basic 


Conventional: Enerav cost oer kWh 


Prepaid: Enerav cost oer kWh 


Winter : Energy cost per kwh 


119,63 

127,07 

1,65 

1,76 

1,65 

1,76 

1,70 

1,81 


Basic 


2019/2020 


2020/2021 


Conventional: Ener 

av cost 1 - 25 kVA 

440,81 

468,23 

Conventional: Ener 

av cost 26 - 50 kVA 

402,73 

427,78 

Conventional: Energy cost 51 -100 kVA 

654,56 

695,28 


Conventional: Enerav cost oer kWh 


Prepaid: Enerav cost per kWh 


Winter : Enerav cost oer kwh 


1,78 

1,89 

1,78 

1,89 

2,06 

2,18 


2019/2020 


2020/2021 
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Basic 

825,76 

877,12 

Conventional: Ener 

av cost per kWh 

0,84 

0,90 

Conventional: Ener 

qv cost per kVA 

272,88 

289,86 



Basic 


Conventional: Enerqv cost 1 - 25 kVA 


Conventional: Enerav cost 26 - 50 kVA 


Conventional: Enerav cost 51 -100 kVA 


Conventional: Enerav cost thereafter per kVA 


Conventional: Winter Energy cost thereafter per kVA 


Basic 


Conventional: Enerav cost per kWh 


Conventional: Winter enerav cost per kwh 


Conventional: Energy cost per kWh 


Conventional: Winter Energy cost per kWh 


Block 1 


0-100 


0-100 : Winter 


Block 2 


101-350 


101-350 : Winter 


Block 3 


351-600 


>351 kWh : Winter 


Block 4 


>600 


>600 


440,81 

468,23 

548,89 

583,03 

769,66 

817,53 

2,34 

2,49 

2,34 

2,49 



2019/2020 

2020/2021 

422,86 

449,16 

1,60 

1,70 

1,65 

1,76 



2019/2020 

2020/2021 

1,73 

1,84 

1,73 

1,84 



2019/2020 

2020/2021 

6,84% 

6,22% 
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Expenditure 

Framework 

2021/2022 

2022/2023 

2021/2022 

2022/2023 

4,6% 

4,6% 

117,79 

118,25 

394,88 

396,39 

398,74 

400,27 

398,74 

400,27 

79,75 

80,05 

1182,63 

1187,17 

116,47 

116,92 


2021/2022 

2022/2023 

4,6% 

4,6% 

104,31 

104,71 

241,91 

242,84 

104,31 

104,71 

610,47 

612,82 

915,71 

919,22 

104,31 

104,71 


2021/2022 

2022/2023 

4,6% 

4,6% 

11,16 

11,20 

11,16 

11,20 

7,64 

7,67 

78,09 

78,39 

14,09 

14,14 

- 

- 

2021/2022 

2022/2023 

4,6% 

4,6% 

11,16 

11,20 

11,16 

11,20 

7,64 

7,67 

78,09 

78,39 

14,09 

14,14 

16,12 

16,18 
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11,16 

11,20 

11,16 

11,20 

7,64 

7,67 

78,09 

78,39 

14,09 

14,14 

16,12 

16,18 

7,64 

7,67 

78,09 

78,39 

14,09 

14,14 

- 

- 

2021/2022 

2022/2023 

4,60% 

4,60% 

0,00764 

0,00767 

0,01056 

0,01096 

- 

- 

0,00189 

0,00197 

0,00107 

0,00112 

97,95918 

102,36484 




2021/2022 

2022/2023 

4,60% 

4,60% 



125,13 

132,91 

1,73 

1,84 

1,73 

1,84 

1,78 

1,89 



2021/2022 

2022/2023 



461,09 

489,77 

421,26 

447,46 

684,67 

727,26 

0 

0 

1,86 

1,97 

1,86 

1,97 

2,15 

2,29 



2021/2022 

2022/2023 
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